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abnimmt und urn so geringer daher seine induzierende Wirkung ist. Es wird
daher fiir jeden Induktor eine giinstigste GroBe des Kondensators geben, die
sicli aber theoretisch nur aufstellen laBt, indem man fiir die Wirkung des
Oeffnungsfunkens eine Formulierung sucht, worauf Mer niclit eingegangen
werden kann. Experimentell ist die Tatsache einer giinstigsten GroBe
der Primarkapazitat von Walter1) und Mizuno2) nachgewiesen worden.

Formel (56) ist von Walter aufgestellt worden, Formel (55) von
Rayleigh3). Die allgemeine Theorie der Schwingungen eines Induktions-
apparates ist zuerst von Colley4) entwickelt worden. Wie sich aus
dessen Gleichungen die genannten Formeln ableiten, hat Oberbeck5)
gezeigt.

Eine besondere Diskussion wiirde der Fall verlangen, dafi die
Schwingungsdauern des primaren und des sekundaren Kreises uberein-
stimmen. Nach Messungen von Walter 6) scheint dieser Fall bei gro'Beren
Induktorien eintreten zu konnen. Auch wiirde er sich, wenn die Eigen-
kapazitat der Sekundarspule geniigend klein ist, auf alle Falle durch
passende Wahl der an die Pole der Sekundarspule angehangten Kapa-
zitat verwirklichen lassen. Aber wir unterlassen die Durchfiihrung dieses
Falles auf Grund der hier entwickelten Theorie, da es einerseits an
experimenteller Priifung der Erscheinungen fehlt, andererseits dieTheorie
auf alle Falle unvollstandig ist. Die strenge Theorie der Schwingungen
in Induktorien wiirde verlangen, dafi die Ruckwirkung der Yorgange
in der Sekundarspule auf die Primarspule in Betracht gezogen wird.
Diese Forderung fiihrt zu einem neuen Problem, dem der Schwingungen
in gekoppelten Systemen, dessen allgemeiner Behandlung der nachste
Abschnitt gewidmet ist. Doch werden wir uns dort auf einfache Thom-
sonsche Schwingungskreise beschranken und auf die Induktorien nicht
noch einmal zuriickkommen. Die Anwendung der ganzen Theorie, sowohl
der hier entwickelten als der der gekoppelten Systeme, auf die Induktorien
,''f                begegnet namlich noch der weiteren Schwierigkeit, dafi die Anwendung

eines Eisenkernes eine der Theorie kaum zugangliche Verwicklung herbei-
fiihrt. Derm die magnetischen Wirkungen sind dann nicht mehr der
Stromst'arke proportional, oder die Induktionskoeffizienten diirfen nicht
mehr als konstant behandelt werden. Dies macht die Ausarbeitung einer
strengen Theorie der Induktorien so gut wie illusorisch.
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